FRANGISZEK SOLGA 


Urzednik Szpitala Sw. Lazarza, 


P 


przeżywszy lat 54, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Swietvmi 
Sakramentami, zasnal w Panu dnia 27 Września 1903 r. 


W ciężkim smutku pozostała Zona 1 dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobozna Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który sie odbędzie we Wtorek 

dnia 29 b. m. o godzinie 4-ej popołudniu z kościoła Sw. Lazarza wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 
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Zakład pogrzebowy „Pompes funèbres“ A, Szafranskiego w Krakowie. 


